
MAGNADYNE RADIO - Modd. S 171, S 172 e S 173, modd. Kennedy K 471, K 472 e K 473 e mod. Damaiter M 831. Gamma onde 
medie c sei bande allargate a onde corte {49, 41, 31, 25, 19 e 16 in.). Media frequenza 471 kc/s. Controllo di volume con compensa- 

zione dei toni bassi, a reazione inversa. 


